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PART III 


Stores Purchase 


Technical Education Department 
SHORT TENDER NOTICE 

[No. 8/2010 ] 


No. P1 /7551/2010 /CPTC . 


17th December 2010 . 


Sealed tenders are invited for the purchase of items for the Various Departments of Central Polytechnic College , 
Thiruvananthapuram for the year 2010 - 11 . 


Tender Specification File No. P1-7551 (a) 2010/MHRD . 
Estimate Cost — 1,57,500 . 


Cost of tender form : 


Original — 400 . 
Duplicate 200. 

By post (Original) — 440 . 
Last date 
and 

and 
27 - 1 -2011, 2 p . m . 

Last date and 
3 p . m . 


time 


time 


of 


of 


sale 


of 


tender 


tender 


form 


form — 


time 


of 


receipt 


of 


tender — 27 -1 -2011, 


and 


and 


time 


time 


of 


Date 
3 p . m . 


of 


opening 


opening 


of 


of 


tender — 27 - 1 - 2011 , 


tender — 27-1- 2011 , 


Address of the Officer from whom the tender forms 


are to be obtained and to whom the tender forms are 
to be sent - Principal, Central Polytechnic College , 
Vattiyoorkavu , Thiruvananthapuram . 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned to obtain the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by the remittance of 
above prices fixed for the same and which is non 
refundable under any circumstances. The tender forms are 
not transferable. Cost of tender forms are only acceptable 
by Money Order or Cash to this office . As per the 
condition , the tender should be sent along with the tender 
on agreement executed and signed in Kerala Stamp Paper 
of value 50 and an earnest money deposit of 1 % of the 
total cost of the articles tendered . Tenders without 
agreement, tender form and Earnest Money Deposit will be 
rejected. 

Belated tenders will not be accepted . Tenders will be 
opened in the presence of tenderers or their authorized 
representatives present at that time. Further details can be 
had from the office . 


- തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജി 
ലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക്ക് 
കോളേജ്, വട്ടിയൂർക്കാവ്, തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. കവറിനു പുറത്ത് ടെൻഡർ നമ്പർ 
8 / 2010 ഫയൽ നമ്പർ പി1 - 7551 ( a ) / 2010 - 11 എന്ന് രേഖപ്പെ 
ടുത്തേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 
27 -1- 2011, 3 മണിയാകുന്നു . താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് 
ഹാജരുള്ളവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ, സെൻട്രൽ പോളിടെക്നിക്ക് 
കോളേജ് ഓഫീസിൽനിന്നും 400 നിരക്കിൽ 27 - 1- 2011 
പകൽ 2 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. ഡപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന് 
- 200 നൽകേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ചെക്ക്, 
സ്റ്റാമ്പ്, പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ തുടങ്ങിയ രൂപത്തിൽ സ്വീകരിക്കു 
ന്ന ത ല്ല . ഫോറത്തിന്റെ വില യാതൊരു 
കാരണവശാലും മടക്കികൊടുക്കുന്നതല്ല . ഫോറങ്ങൾ തപാലിൽ 
വേണമെന്നുള്ളവർ തപാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജ്ജായി ഫോറം 
ഒന്നിന് 40 രൂപ കൂടുതൽ അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


LIST OF ITEMS 


SY. 


Items with specification 


No . 


Qty . 
( Nos.) 


Items for Electronics Engineering Department, 

Electronics Lab and Hardware Lab 


1 


6 


Function Generator -- Frequency range - 
(O ....... to 3MHz), sine , triangle , square, 
ramp, pulse o /p waveforms, Frequency 
read out, amplitude display , accuracy: 
+ /- 1 % of the range + /- 1 digit, sine 
wave distortion < 1 % , square wave: rise/ 
fall time < = 75ns, duty cycle variation : 
15 % to 85 %, o/p level : 20v p-p (0 .C .), 


Sump tank 200 litres Measuring tank 
100 litres with guage glass, scale fitting, 
overflow arrangement and an outlet ball 
valve placed above the sump tank Mono 
block centrifugal pump, single phase , AC , 
0.5 HP, 2880 rpm , 25x25 mm size with main 
switch gate valve, footvalve digital stop 
watch pressure guage , vaccum guage , 
energy meter 


Tender No. — 2/2010 . 


EMD — 1 % of the total Estimate Value. 


10 V pp ( into 50 ohms o/p , O /p Atten : 
up to 80 dB , I/p voltage :230 volts , + / 
10 % , 50 Hz. 
Digital IC tester : 32 pins socket, Tests 
digital IC s, TTL ICs, RAM series, 
CMOS ICs, Microprocessor, Micro 
controllers, peripheral ICs, Options for 
internal Battery backup , ZIF sockets, 
LCD display, ON /OFF switch with 
indicator 
Analog IC Tester: 8 pin 16 pin and 
32 pin , tests -, op -amp, 555 , Transistor 
arrays, analog switches, opto couplers, 
ZIF sockets , 9 digit seven segments 
display 
Digital Multimeter: 3.5 digit , auto range 
with LCD display, single rotary switch , 
DC volt: 0 -1000V, sensitivity + /- 1.2 % , 
AC Volt: 0 -750V, 10A , +/-1.2 % accuracy 
Frequency -50 Hz to 400 Hz with over 
load protection upto 1000 V DC and 
750V AC , resistance measurement from 
320 ohms to 32 M ohms, capacitor tester 
from 320 nano farad to 32 micro farad , 
continuity tester and diode tester 


Cost of tender form : 

Original — 400 + 4 % VAT + Cess 
Duplicate 200 + 4 % VAT + Cess 


1. 
1 . 


4 


15 


Date up to which tender form will be sold 
27 -1 - 2011, 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 28 -1 - 2011 , 
1 p . m . 


Date and time of opening of tender — 28 - 1 - 2011 , 
2 p . m . 


Central Polytechnic College , 
Thiruvananthapuram . 


(Sd .) 
Principal. 


RE - TENDER NOTICE 


Mode of remittance of the cost of tender form — In 
cash remittance in the college office or by Money Order. 
Those who want tender form by post should remit an 
additional amount of 30 for each tender as postal 
charge. 

An agreement in Kerala Stamp Paper worth 50 is to 
accompany the tender. Tender forms can be had from 
the Principal, Government Polytechnic College, Adoor. 
More details can be obtained from the office on working 
time. 


No . D /552/2010 . 

27th December 2010 . 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of Equipments for Mechanical Department as 
per the list attached for Government Polytechnic College, 
Adoor. 


DETAILS OF ITEMS 


അടൂർ സർക്കാർ പോളി ടെ ക് നിക്ക് കോളേജിലെ 
മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
സാ ധ ന സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മത്സര 
സ്വഭാ വ മു ള്ളതും മുദ്രവച്ച തു മാ യ ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


Items Description with 

specification 


Qty. 
(Nos.) 


No. 


സാധനങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ 


കമ 
നമ്പർ 


സാധനങ്ങളുടെ പേരും 
വിവരണങ്ങളും 


ആവശ്യമുള്ള 
എണ്ണം 


1 


1 Refrigeration Test Ring 

1 Ton capacity, 1450 W power, 230 VAC , 
50 Hz, Thermostat expn valve , 40 to 10 
degree centigrade, auto cut off energy 
meter, ammeter, voltmeter etc . 
Bernaullis theorem apparatus (closed ckt) 

Sump tank 180 to 200 litres Measuring 
tank 60 to 75 Ltrs . Monoblock centrifugal 
pump, single phase , AC 0 .5 HP, 2880 rpm 
piezometer tubes (min II sections ) with 

a height of 50 cm . 
3 Centrifugal Pump test ring ( closed ckt) 


റഫിജറേഷൻ ടെസ്റ്റ് റിംഗ് 
602 smo bajo muigi, 1450 Još Jub , 
230 Golóš 29). Mi., 50 Ovo @ 
തെർമോസ്റ്റാറ്റ് എക്സാൻ വാൽവ്, 
40 – 10 wicol onungleLU ), Crocşodolás 
Asglocă , 2006a12198 , GOOCôğalgô 
എന്നിവയോടു കൂടിയത് 
ബർനാലിസ് തിയറം അപ്പാരട്ടസ് ( ക്ലോസ്ഡ് 
MBASš) 


(1 ) 


ടാങ്ക്- 108- 200 ലിറ്റർ മെഷറിംഗ് ടാങ്ക് 
60 - 75 ലിറ്റർ മോണോബ്ലോക്ക് സെൻട്രി 
ഫ്യൂഗൽ പമ്പ്, സിംഗിൾ ഫേസ് എ . സി . 
0.5 എച്ച്. പി ., 2880 rpm പെസോ 
മീറ്റർ ട്യൂബ്സ് ( മിനിമം 11 സെക്ഷൻസ്) 

ഹൈറ്റ് 50 സെ . മീറ്റർ 
സെൻടി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ടെസ്റ്റ് റിംഗ് 
( ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട്) 
ടാങ്ക് 200 ലിറ്റർ ഗ്ലാസ്ഗേജോടുകൂടിയ 
100 ലിറ്റർ മെഷറിംഗ് ടാങ്ക്, ഓവർഫ്ളോ 
സംവിധാനം, മോണോബ്ലോക്ക് സെൻട്രി 
ഫഗൽ പമ്പിന്റെ മുകളിലായി ഔട്ട് 
ലെറ്റ് ബോൾ വാൽവ്, സിംഗിൾ ഫേസ്, 
എ . സി . 0.5 എച്ച്. പി ., 2880 rpm 
25X25 മി . മീ . സൈസ് മെയിൻ സ്വിച്ച്, 
ഗേറ്റ് വാൽവ്, ഫുട് വാൽവ് ഡിജിറ്റൽ 
സ്റ്റോപ് വാച്ച്, പ്രഷർഗേജ്, വാക്വം ഗേജ്, 
എനർജി മീറ്റർ 


- (2 ) 

| (3) 
(2 ) 

(3 ) 
1 Izod and Charpy Impact Tester 

1 No. 
Specification 
Pendulum impact emergency .. 50 kg. 
Angle of fall of Pendulum .. 120 deg . 
Effective weight of Pendulum .. 4.575 kg. 
Minimum graduation 

.. 0. 01 kg . m 
Striking velocity of pendulum .. 2044 M /Sec . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 2 /2010 . 
നിരതദ്രവ്യം -ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- അസ്സൽ - 400 + 4 % വാറ്റ് + സൈസ് 1. 

പകർപ്പ് - 200 + 4 % വാറ്റ് + സൈസ് 1. 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 1- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 28 - 1- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28 - 1- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 

- ദർഘാസ് ഫോറം തപാ ലിൽ ലഭി ക്കു വാൻ 30 
തപാൽകൂലിയായി അയക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 
പേർക്ക് അയയ്ക്കാവുന്ന മണിയോർഡറുകളായി മാത്രമേ 
ദർഘാസ് വില സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

ദർഘാസിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പണമായി ഒടുക്കാ 
വുന്നതാണ്. പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, 
മുതലായവ സ്വീകാര്യമല്ല. 50 മുദ്രപത ത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപ്രതവും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും 
പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


2 Indentation Hardness Tester for — Foam 1 No. 

Specification 
Area of Indenter 

... 323 cm2 
Diameter of Indenter 

. 202 . 8 mm 
Maximum Thickness of Test .. 150 mm 
Specification that can 
be tested 
Measurement of load 

. 0.100 kg . x 

0.1 kg. 
Speed of movement of Indenter .. 150mm /min . 
Motor 

1/4HP , Single 

Phase , 230 V AC 
3 IRHD Hardness Tester 

1 No. 
(Digital Type with additional dial or dial Type) 
Specification 
Indenter 

. 2050 mm 

Hemispherical 
Pressure foot 

. 20 mm 

| OD x 6 MM ID 
Force on Foot 

803 N 
Force on Ball 

Contact 0.3 N 
Indenting - 5. 4 N 


Total 


: 


5.7 


1 No. 


419 + 1.3 mm 
4mm 


60g . 


Govt. Polytechnic College , 
Manakkala , Adoor. 


( Sd.) 
Principal. 


TENDER EXTENSION NOTICE 
No. D - 531/2010. 

4th January 2011. 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of Equipments for Polymer Technology 
Department of Government Polytechnic College , Adoor. 


4 Dulop Tripsometer (Rebound 

Resilience Tester) 
Specification 
Diameter of the solid steel disk : 
Diameter of the striking steel ball: 
The unbalanced mass 
(ball and its Mounting Bracket) 
added to the disc : 
A Scale is graduated in degrees 
to measure the angular 
displacement of the disk . 
A sample holder , Provision for 
electrically heating the holder 
upto 150° C (Working on 
220/ 240 Volt- 50 Hz ) and digital 
controller to control the 
temperature 
An Electrical pendulum release 
Mechanism . 
Extra 
1. Test Piece cutter, 44. 6 mm 

diameter. 


LIST OF EQUIPMENTS 
Items Description with 

specification 


Oty. 


No . 


5 


1 No. 


(1) 


(2 ) 


Tension Set Apparatus 
Specification 
Number Test Specimen .. 3 Nos . 
Maximum Separation of gri : 200 mm 


പേർക്ക് അയയ്ക്കാവുന്ന മണിയോർഡറുകളായി മാത്രമേ 
ദർഘാസ് വില സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 


Tender No. — 1/2010 . 


EMD — 1 % of the total estimate value. 


- ദർഘാസിന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പണമായി ഒടുക്കാ 
വുന്നതാണ്. പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ്, 
മുതലായവ സ്വീകാര്യമല്ല . അൻപത് രൂപ മുദ്രപത്രത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപത്രവും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും 
പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


Cost of tender form : 

Original _ 700 + VAT 4 % + Cess 1. 

Duplicate - 350 + VAT 4 % + Cess 1. 
Date upto which tender form will be sold 
24-1 -2011. 


സാധനങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങൾ 


കമ 
നമ്പർ 


സാധനങ്ങളുടെ പേരും 
വിവരണങ്ങളും 


ആവശ്യമുള്ള 
എണ്ണം 


(1) 


( 2 ) 


(3 ) 


Last date and time of receipt of tender — 25 - 1 - 2011, 
1 p . m . 

- Date and time of opening of tender - 25 -1 - 2011, 
2 p . m . 

Mode of remittance of the cost of tender form — In 
cash remittance in the college office or by Money Order. 
Those who want tender form by Post should remit in 
additional amount of 30 for each tender as postal 
charge . 

An agreement in Kerala Stamp Paper worth 50 is to 
accompany the tender. Tender forms can be had from 
the Principal, Government Polytechnic College, Adoor. 
More details can be obtained from the Office on working 
time. 


- ഐസോഡ്ആന്റ്ചാർപ്പി ഇംപാക്ട് ടെസ്റ്റർ 1 
പെൻഡുലം ഇംപാക്ട് എനർജി . 50 കെ . ജി. 

- (50 മീ .) 
പെൻഡുലത്തിന്റെ ആംഗിൾ ഫാൻ.. 120 ഡൈഗ് 
പെൻഡുലത്തിന്റെ എഫക്ടീവ് 
വെയ്റ്റ് 

| .. 4. 575 കെ . ജി . 
മിനിമം ഗ്രാജേഷൻ 

.. 0. 01 കെ . ജി. എ . 
പെൻഡുലത്തിന്റെ ട്രെക്കിംഗ് . 2044 മീ ./ സെക്കന്റ് 
വെലോസിറ്റി 
ഇൻഡറ്റേഷൻ ഹാർഡ്സ് ടെസ്റ്റർ 
ഫോർ ഫോം 


അടൂർ സർക്കാർ പോളി ടെ ക് നിക്ക് കോളേജിലെ 
പോളിമർ ടെക്നോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ചുവടെചേർത്തിരിക്കുന്ന 
സാ ധ ന സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മത്സര 
സ്വഭാ വ മു ള്ളതും മുദ്രവച്ച തു മായ ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ഇൻഡന്ററിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം .. 323 സെ . മീ . 
ഇൻഡന്ററിന്റെ വ്യാസം 

- .. 202 .8 മി . മീ . 
ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഡന്ററിന്റെ 
പരമാവധി ഘനം 

- .. 150 മി . മീ . 
മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ലോഡ് .. 0.100 കി. ഗ്രാം x 

- 0.1 കി . ഗ്രാം 
ഇൻഡന്ററർ ചലിക്കുമ്പോൾ . 150 എം . എം. മിനിമം 

ഉണ്ടാകേണ്ട വേഗത 
മോട്ടോർ 

- .. /4 എച്ച്. പി. 

സിംഗിൾ ഫേസ് 
230 വി . എ . വി . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 1/2010 . 


നിരതദ്രവ്യം ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
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ടെസ്റ്റർ 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ- 700 + 4 % വാറ്റ് + സെസ് 1. 

പകർപ്പ്- 350 + 49 % വാറ്റ് + സെസ് 1. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതി 


ഐ . ആർ. എച്ച്. ഡി. ഹാർഡ്സ് 
(അഡീഷണൽ ഡയലോഡുകൂടിയ 
ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പ്/ ഡയൽ ടൈപ്പ്) 


24 - 1 - 2011. 


ഇൻഡന്റർ 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 25 - 1- 2011, 1 മണി. 


പ്രഷർ ഫുട്ട് 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25 - 1- 2011, 2 മണി. 


.. 2050 എം . എം . 

ഹൈമിസറിക്കൽ 
.. 20 എം . എം . 

ഒ . ഡി 
6 എം . എം . 

ഐ . ഡി . 
. 803 എൻ. 


- ദ ർ ഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭി ക്കു വാൻ 30 
തപാൽകൂലിയായി അയക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 


ഫോഴ്സ് ഓൺഫുട്ട് 


ഫോഴ്സ് ഓൺ ബോൾ . കോൺടാക്ട്- 0.3 എൻ. 

.. ഇൻഡന്റിംഗ് 5.4 എൻ. 


Those who want tender form by post should remit in 
additional amount of 30 for each tender as postal 
charge . 


An agreement in Kerala Stamp Paper worth 50 is to 
accompany the tender. Tender forms can be had from 
Principal, Government Polytechnic College, Adoor. More 
details can be obtained from the office on working time. 


ആകെ . 5.7 
4 ഡലോപ്പ് ടിപ്സോ മീറ്റർ 
( റീ ബൗണ്ട് റിസീലിയൻസ് ടെർ) 
സോളിഡ് സ്റ്റീൽ ഡിസ്ക് ഡയാമീറ്റർ .. 419 +1.3 എം. എം . 

ട്രെക്കിംഗ് സ്റ്റീൽ ബോൾ 
ഡയാമീറ്റർ 

.. 4 എം. എം. 
അൺബാലൻസ്ഡ് മാസ്സ്- 
( ബോൾ മൗണ്ടിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്സ്) 
ഡിസ്ക് 

- .. 60 ഗ്രാം 
ഡിഗ്രിയിൽ അടയാളം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കെയിൽ 
സാമ്പിൾ ഹോൾഡർ, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ഫിറ്റിംഗ് ഹോൾഡർ 
150 ഡി . സെ . ( വർക്കിംഗ് 220 / 240 വോൾട്ട്, 50 ഹെർട്ട്സ് ), 
ചൂട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഡിജിറ്റൽ കൺട്രോളർ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ പെൻഡുലം റിലീസ് മെക്കാനിസം 
എക്സാ 


അടൂർ സർക്കാർ പോളി ടെ ക്നിക് കോളേജിലെ 
പോളിമർ ടെക്നോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക്ചുവടെചേർത്തിരിക്കുന്ന 
സാ ധ ന സാ മ ഗി കൾ വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിലേക്ക് 
മത്സ ര സ്വഭാ വ മുള്ളതുംമുദ്രവെച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


ദർഘാസ് നമ്പർ - 3/ 2010. 


1. ടെസ്റ്റ്പീസ് കട്ടർ 44.6 എം . എം . ഡയാമീറ്റർ 
5 ടെൻഷൻ സീറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് 

ടെൻഷൻ സെറ്റ് അപ്പാരറ്റസിന്റെ 
്പെസിമൻ ടെസ്റ്റ് 

. 3 നമ്പർ 
ഗെയുടെ പരമാവധി വേർതിരിവ് .. 200 മി. മീ . 


Govt . Polytechnic College, 

( Sd.) 
Manakkala , Adoor . 

| Principal. 
TENDER NOTICE 
No. D /1465/2010 -11 . 

| 1st January 2011 . 
Sealed tenders in the prescribed form are invited for 
the supply of Equipments for Polymer Technology 
Department of Government Polytechnic College, Adoor. 

Tender No - 3/ 2010 . 
EMD — 1 % of the Total Estimate Value. 
Cost of tender form : 

Original - 1,200 + VAT 4 % ( 48) + Cess 1. 
Duplicate = 600 + VAT 4 % ( 24 ) + Cess 1 . 
Date upto which tender form will be sold — 27- 1-2011. 

Last date and time of receipt of tender 
28-1- 2011, 1 p. m . 

Date and time of opening of tenders - 28 - 1 - 2011, 
2 p . m . 


നിരതദ്രവ്യം- -ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,200 + VAT 4 % ( 48) + Cess 1. 

ഡ്യൂപ്ളിക്കേറ്റ് - 600 + VAT 4 % ( 24) + Cess 1. 
ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 1- 2011, 1 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 28 - 1- 2011, 1 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28 -1- 2011, 
2 മണി. 

ദർ ഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭി ക്കു വാൻ 30 
തപാൽകൂലിയായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ 

പേർക്ക് അയയ്ക്കാവുന്ന മണിയോർഡറുകളായി മാത്രമേ 
ദർഘാസ് വില സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

ദർഘാ സി ന്റെ വില ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് പണ മായി 
ഒടുക്കാവുന്നതാണ്. പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് 
മുത ലായവ സ്വീകാ ര്യ മല്ല . അൻപത് മുദ്രപത ത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപത്രവും ദർഘാസിനോപ്പം സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും 
പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

LIST OF ITEMS 
Sl. No. Items Description 

Quantity 
with specification 

( No.) 
Oscillatting Disc Rheometer 
Oscillating frequency 100 cycles/minutes 1 
oscillating amplitude-plus & minus1, 3 & 5 
degree (Half Cycle ) Temperature Control 
Microprocessor controlled - Temperature 
range -100 -200 degree Celsius independent 
upper and lower plant control. 
Accuracy -Control temperature to within 
0.5 degree c sample volume 8CC 
Torque Transducer: Directly shaft mounted 
in line with oscillating disc. 
Recorder & Display - Display on V . G. A . 


Mode of remittance of the cost of tender form — in 
cash remittance in the college office or by Money Order. 


- (1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Monitor memory storage of data , 
computation of Result, Display of 
graph etc ., 
Electrical Power Supply — 220 VAC , 50Hz 
20 Ampmax . Compressed Air Supply 
60Psi 4 .2 kg/sq.cm (minimum operating 
pressure ). 

Goodrich Flexometer 

SPECIFICATION 
Dimension of the Test Specimen : 17 .8mm 
diax , 25 . 4 mm highest. Test load on 
specimen : 16 . 325 and 50.0 kg Flexing 
frequency. 
500 kg load cell with 0 .1. Kg accuracy. 
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ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു പുറത്ത് “ആർക്കി 
ടെക്ച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ” എന്ന് 
എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതും “ പ്രിൻസിപ്പാൾ, വനിത പോളിടെക്നിക്ക് 
കോളേജ്, കളമശ്ശേരി, ആലുവ- 4, കേരളം, പിൻ - 683 104 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 22 -1- 2011, 
3 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. തൽസമയം സന്നിഹിതരാ 
യിരിക്കുന്ന കരാറുകാരന്റെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയി 
രിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് 
പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 
ഫോറം 416 രൂപയ്ക്കും ശരി പ്പ കർപ്പ് 200 രൂപയ്ക്കും 
പോളിടെക്നിക്ക് ഓഫീസിൽനിന്ന് നേരിട്ടോ അഥവാ 452 
രൂപയ്ക്ക് ദർഘാസ് ഫോറം രജി സ്റ്റേർഡ് തപാലായോ 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ഈ തുക അംഗീകൃത നികു തി കൾ 
ഉൾപ്പെടെയാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ തുക യാതൊരു 
കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം 
വാങ്ങിയ ആളുടെ പേരിൽത്തന്നെ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് തുടങ്ങിയവ ഫോറത്തിന്റെ 
വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതോ, വി. പി . പി . ആയിഅയയ്ക്കുന്നതോ 
അല്ല. ദർഘാസുകൾ 20 -1- 2011, 2 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. 

സാധ ന ങ്ങളുടെ ആകെ തുകയുടെ 1 % നിര തദ്രവ്യം 
ഡി. ഡി . ആയി ദർഘാസിനൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
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Government Polytechnic College, 
Manakkala , Adoor. 


( Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICES 


LIST OF ITEMS WITH SPECIFICATION 


Name and detailed 

Description 


No , 


Items 
required 
at present 


( 2 ) 


- ( 3 ) 


| [ No. 02/2010 -11] 
No. A1/281/2010 ( c) 

18th December 2010. 
Sealed tenders were invited for the supply of 
equipments for Architecture Department of Government 
Women s Polytechnic College , Ernakulam. 

Tenders should be superscribed as the “ Equipments 
to Architecture Department” and addressed to “ The 
Principal, Government Women s Polytechnic College, 
Ernakulam , Kalamassery , Kerala , Pin - 683 104. So as to 
reach the same on or before 22 - 1 - 2011, 11 . a .m . Late 
tender will not be accepted . The tender will be opened at 
22 - 1 -2011 , 3 p .m . in the presence of the tenderer or other 
representative who may be presented that time. 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned , obtained the requisite tender form on which 
tenders should be submitted. Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 
- 416 ( Rupees four hundred and sixteen only ) for duplicate 

200 (Rupees Two hundred only.) which are the price 
fixed for the form and which is not refundable under any 
circumstances. The value of the tender form include S . T. 
& A .S. T. The tender forms are not transferable. Original 
Tender forms can be obtained by post by sending money 
order of 452 ( Rupees four hundred and fifty two only.) 
Cheques, Drafts, Postage stamps etc. will not be accepted 
towards the cost of forms nor will be the form sent by 
VPP. Sale of tender form will be closed at 20 - 1 - 2011 , 2 


Standard concrete cube casting mould 
150 x 150 x 150 mm size machine 
polished inner face made of cast iron 
conforming to IS -518 & IS 10086 


2 sets. 


IS Sieve Set Conforming to IS 460 , Brass 
framed with SS mesh with lid and bottom 
pan , 300 mm dia sieve size 4.75 mm , 2. 36 mm , 
1.2mm, 600 micron , 425 micron , 300 micron, 
150 micron , 90 micron . 
Compression testing machine Electricity 
operated capacity 1200 Knleast count-not 
greater than 500 Kgf Vertical Clearance 
not less than 320mm , Horizontal clearance 
not less than 250 mm , pressure gauge 
dis 200 mm , Rpm 750 Motor HP not less 
than, 1. 0 Ram not less than 165 mm, Ram 
travel-not less than 50 mm , accessories 
reqd . 50 mm , 100 mm , & 200 mm spacer 
blocks. 


p . m . 


1 No. 


- Earnest money @ 1 % of the total cost of articles 
should be enclosed with each tender. 


- കളമശ്ശേരി വനിത പോളി ടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ 
ആർക്കിടെക്ചർ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റിലേയ്ക്ക് ഉപക ര ണ ങ്ങൾ 
വാങ്ങുന്നതിന് മദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


( No . 03/ 2010 - 11 ] 
No. A1/ 281/ 2010 ( B ). 

18th December 2010. 


Nos. 


Sealed tenders were invited for the supply of 
equipments for Electronics Department of Government 
Women s Polytechnic College, Ernakulam . 

Tenders should be superscribed as the “ Equipments 
to Electronics Department” and addressed to 
“ The Principal, Govt. Women s Polytechnic College , 
Ernakulam , Kalamassery , Kerala , Pin - 683 104. So as to 
reach the same on or before 22 - 1 - 2011, 11. a. m . Late 
tender will not be accepted . The tender will be opened at 
22 - 1 -2011 , 3 p .m . in the presence of the tenderer or other 
representative who may be presented that time. 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned , obtained the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 
- 624 for duplicate 300 which are the price fixed for the 
form and which is not refundable under any 
circumstances . The value of the tender form include 
S . T . & A . S . T . The tender forms are not transferable . 
Original tender forms can be obtained by post by sending 
Money Order of 660 Cheques , Drafts , Postage Stamps 
etc . will not be accepted towards the cost of forms nor 
will be the form sent by VPP . Sale of tender form will be 
closed at 20 - 1 -2011 , 2 p . m . 

| Earnest money @ 1 % of the total cost of articles 
should be enclosed with each tender. 


Universal VLSI main board -on bord 
programmer, upto 180 1/0 pins on board 
PLL Circuitry . Work upto 100 MHZ , on 
Board Features -external interface conne 
ctor VGA interface , 4 x 4 metrix keyboard 
20 x 4 LCD Display ADC, DAC, 4 Digit 
seven segment display 321/p switches 
32 o/ p LEDS. 
PIC 87 x Evaluation board PIC 16F877 , 
8 bit RISC CPU operating at 20 MHZ , 
8k * 14 words on chip flash memory 12c 
based ADC & DAC interface, 8 / 16 bit 
timer/counter , digital i/n & o /p , 16x2 alpha 
numeric display, 232 serial port , MP LAB 
Assembler & C Compiler. 
PIC programmer (ICD ) serial port inter 
face , MP LAB IDE GUI, Diagnostic 
LEDS, Program confirmation bits . 


| ( 3) 


- കളമശ്ശേരി വനിതാ പോളി ടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ 
വാങ്ങുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
- ദ ർ ഘ ാ സ് അ ട ത ന ച യ് ത ക വ റി നു പുറ ത്ത് 
“ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ” 
എന്ന് എഴു തി യി രിക്കേണ്ടതും “ പിൻ സി പ്പാൾ, വനിത 
പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, കളമശ്ശേരി, ആലു വ - 4, കേരളം, 
പിൻ - 683 104 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
ദർഘാസുകൾ 22- 1- 2011 , 3 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
തൽസമയം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരന്റെയോ അവർ 
ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അയ 
യ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഫോറം 624 രൂപയ്ക്കും ശരിപ്പകർപ്പ് 300 
രൂപയ്ക്കും പോളിടെക്നിക്ക് ഓഫീസിൽനിന്ന് നേരിട്ടോ അഥവാ 
660 രൂപയ്ക്ക് ദർഘാസ് ഫോറം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലായോ 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ഈ തുക അംഗീകൃത നികു തി കൾ 
ഉൾപ്പെടെയാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെതുക യാതൊരു 
കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം 
വാങ്ങിയ ആളുടെ പേരിൽത്തന്നെ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേ 
ണ്ടതാണ്. ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് തുടങ്ങിയവ 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതോ, വി . പി. പി. ആയി 
അയയ്ക്കുന്നതോ അല്ല. ദർഘാസുകൾ 20 - 1- 2011 -ാം തീയതി 
2 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. 

സാധ ന ങ്ങളുടെആകെ തുകയുടെ 1 % നിരതദവ്യം 
ഡി . ഡി . ആയി ദർഘാസിനൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 


[ No. 05/2010- 11] 

18th December 2010 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments for Architecture Department of Government 
Women s Polytechnic College, Ernakulam. 

Tenders should be superscribed as the “ Equipments 
for Architecture Department” and addressed to “ The 
Principal, Government Women s Polytechnic College, 
Ernakulam, Kalamassery, Kerala , Pin - 683 104 . So as to 
reach the same on or before 24 - 1- 2011, 11. a. m . Late 
tenders will not be accepted . The tender will be opened at 
24 - 1 - 2011 , 2 p .m . in the presence of the tenderer or other 
representative who may be presented that time. 

Intending tenderers may on application to the 
undersigned , obtained the requisite tender form on which 
tenders should be submitted . Application for the tender 
form should be accompanied by a cash remittance of 
- 988 for duplicate 500 which are the price fixed for the 
form and which is not refundable under any 
circumstances. The value of the tender form include 
- S . T. & A . S . T. The tender forms are not transferable. Tender 

forms can be obtained by post by sending money order 
of 1,034 for orginal. Cheques , Drafts , Postage Stamps 
etc . will not accepted towards the cost of forms nor will 
be the form sent by V . P.P. Sale of tender form will be 
closed at 21 - 1 -2011 , 12 a . m . 

- Earnest money @ 1 % of the total cost of articles 
should be enclosed with each tender . 


LIST OF ITEMS WITH SPECIFICATION 


St. 


Name and Detailed 

Description 


No. 


Items 
required 
at present 


- കളമശ്ശേരി വനിത പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ ആർക്കി 
ടെക്ച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് 


മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് അടക്കം ചെയ്ത് കവറിനു പുറത്ത് ആർക്കി 
ടെക്ച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേയ്ക്കുള്ളഉപകരണങ്ങൾ എന്ന് 
എഴുതിയിരിക്കേണ്ടതും, പ്രിൻസിപ്പാൾ, വനിതാ പോളിടെക്നിക്ക് 
കോളേജ്, കളമശ്ശേരി, ആലു വ - 4, കേരളം - 683 104 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. ദർഘാസുകൾ 24- 1-2011, 
2 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. തൽസമയം സന്നിഹിതരാ 
യിരിക്കുന്ന കാരറുകാരന്റെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരി 
ക്കുന്ന പ്രതി നിധിക ളു ടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്നു 
പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള 
ഫോറം 988 - നും ശരിപ്പകർപ്പ് 500 - നും പോളിടെക്നിക്ക് 
ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ടോ അഥവാ 1,034 - ന് ദർഘാസ് 
ഫോറം രജിസ്റ്റേഡ് തപാലായോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഈ തുക 
അംഗീകൃത നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെയാകു ന്നു . ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ 
നൽകു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറം വാങ്ങിയ ആളുടെ 
പേരിൽത്തന്നെ ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . ചെക്ക്, 
ഡാറ്റ്, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് തുടങ്ങിയവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്നതോ വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതോ അല്ല. 
ദർഘാസുകൾ 21- 1- 2011 -ാം തീയതി 2 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. 

സാധ ന ങ്ങ ളുടെ ആകെ തുകയുടെ ഒരു ശ ത മാനം 
നിരതദ്രവ്യം ഡി. ഡി . ആയി ടെണ്ടറിനൊപ്പം അടക്കം ചെയ്യേണ്ട 
താണ്. 


- Memory: - At least 20000 fix points and USER definable 

formats /ASCII/GSI/ landXML /d x f formats . 
GPS Compatibility : — Should be able to interchange data 

between GPS and total station without any data 

conversion . 
Battery : — Rechargeable Lion battery for operation 8 hours 

- minimum . 
Compensator:— Quadruple axis with ON and OFF facility 

with a setting accuracy of 2 or better 
- Encoder : - Absolute continuous and diametrical. 
Horizontal/Vertical Drives: — System recommended to have 

endless drive i.e . to be free from all mechanical 

locks for vertical and horizontal movements . 
- Environmental : - IP 55 for dust and splash and 95 % non 

condensing humidity . 
- Accessories: - 1 . Machine with built in laser plument 

2. Tribrach 
3. Tripod (Wooden and telescopic ) 
4. Poles - 2 Nos. 
5. Prism with 3500m measuring range 2 Nos. 
6. Battery ( Li ion -2 Nos.) and charger. 
7 . Required software for downloading 

exporting and importing to DXF and 

ASCII files. 
8 . Data downloading cable and external 

| memory device ( CF Card/ USB ) 
9 . Tool Kit 

| 10 . Compass . 
Guarantee : - 2 years (Minimum ) 


SPECIFICATION FOR TOTAL STATION 


Accuracy : — 7 second (Angular ) 1.5 mm + 2ppm (Distance ) 

- with a measurement time of 2 .5 second or better. 
Least Count : - 0 . 1 Second ( Angular ) and 0 . 1 mm 

( distance ) 
Magnification : 30 x or better erect image 
Measurement Range : - 3500m with single prism under 

average atmospheric conditions with 
measurement time of less than 3 seconds in fine 

and 0.2 seconds in tracking 30 (reflectorless). 
Display : — Graphic LDC display on both sides with 

minimum resolution 1 sec. ( Angular) and 0. 001m 

(Distance) minimum 150x250 pixels.) 
Key board :— Key board with user definable multi function 

trigger keys and function keys on both sides. 
Onboard Functions : — ( 1) The instrument should have a 

function to calculate the level of stationed point 
from the known target points in both faces. 
(2 ) the Instrument should have a function of 
Hidden point to measure invisible points 

using hidden point rod . 
Onboard application programs: - Surveying, stake out, 

Area and Volume with visible layout/plan . Tie 
Distance , Reference line , Free Station , Remote 

Height and Construction . 
Security System : — The system should have inbuilt security 

system of locking the instrument with user 
definable PIN Number to avoid the unauthorized 
use of the instrument. 


All the accessories supplied should be from the 
original equipment manufacturer themselves. They should 
have and approved service centre in South India . Traning 
should be imparted to all concerned by the tenderer 
himself. 


Prices quoted should be in Indian Rupees and 
should be for For DTE s Office, Thiruvananthapuram, 
Prices quoted should be inclusive all taxes , duties, leaves , 
clearance charges etc. as applicable. The list of Various 
Government Department’s institutions, Organizations to 
which the equipments were previously supplied should be 
attached. 


Govt. Women s Polytechnic College, 
Ernakulam. 


( Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 
No. D2 -8234/ 2010 . 

30th November 2010. 


Tenders, sealed with sealing wax , are invited for the 
supply of equipments of Electronics & Communication 
Engg . Department of Government Engineering College , 
Thrissur. 


Tenders should be superscribed as Tender 
No. D2 / 145 /2010 - 11 for the supply of equipments for 
Electronics & Communication Engg . Department and 
addressed to the Principal. Government Engineering 
College , Thrissur, Kerala. The last date for the receipt of 
tender is 28 - 1 -2011, 2 . p .m . The tenders will be opened 
at 11 a.m . on 29 - 1- 2011 in the presence of such tenderes 
or their authorised representatives who may be present at 
that time. 


tender forms will be closed at 12 Noon on 28 - 1- 2011 . 

Cost of tender forms should be remitted either in cash or 
by Money Order 416 + Postal Charges . No other 
payments through Cheques, Postage Stamps, Postal Orders 
or Demand Drafts willbe accepted towards the cost of tender 
forms. The formswill not be sent by Value Payable Post. 

The offer should be valid for a minimum period of six 
months from the date of opening the tenders. No advance 
payments will be given . Tenders without Earnest Money 
Deposit will not be accepted . 


Govt. Engineering College , 
Thrissur. 


( Sd .) 
Principal. 


Intending tenderers may obtain the requisite tenders 
form from the Principal, Government Engineering College, 
Thrissur on cash remittance of 416 the price fixed for 
requisite tender form . Duplicate form if required will be 
issued at 208 per copy. Tender forms are not 
transferable. The sale of tender forms will be closed at 
12 noon on 28 -1 - 2011. 

Cost of tender forms should be remitted either in 
cash or by Mony Order 416 + Postal Charges. No other 
payments through Cheques, Postage Stamps, Postal 
Orders or Demand Drafts will be accepted towards the 
cost of tender forms. The forms will not be sent by value 
payable post. 

The offer should be valid for a minimum period of 
six months from the date of opening the tenders. No 
advance payments will be given . Tenders without earnest 
money deposit will not be accepted . 


SHORT TENDER NOTICE 
No. C -750/2010. 

14th December 2010 . 
Sealed and competitive tenders are invited for the 
purchase of Tools & Equipments to Fitting Section of 
Govt. Technical High School , Palakkad. 

Tender No . — 1/2010 -11. 

Earnest Money Deposit — 1 % of quoted value (only 
by means of Demand Draft from a Nationalized Bank 
payable at SBT, Palakkad .) 
Price of tender form : 

Original — 400 + 4 .04 % ( Taxes ). 

Duplicate — 200 + 4 .04 % ( Taxes). 
Last date and time of issue of tenders — 29 - 1 - 2011, 
2 p . m . 

Last date and time of receipt of tenders — 31 - 1 - 2011 , 
4 p . m . 

Date and time of opening of tenders - 1 - 2 - 2011 , 
11 a . m . 


Government Engineering College, 
Thrissur. 


(Sd .) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICE 


No. D1/9353/2010 . 

15th December 2010 . 
Tenders sealed with sealing wax are invited for the 
supply of equipments of Electrical Engineering 
Department of Govt. Engineering College, Thrissur. 

Tenders should be superscribed as “ Tender 
No. D1/ 148 /2010 - 11 for the supply of equipments for 
Electrical Engineering Department” and addressed to 
The Principal, Government Engineering College , Thrissur, 
Kerala . The last date for the receipt of tender is 28 - 1 - 2011 , 
2 p . m . The tenders will be opened at 11 a . m . on 29 - 1- 2011, in 
the presence of such tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. 

Intending tenderers may obtain the requisite tender 
forms from the Principal,Government Engineering College , 
Thrissur on cash remittance of 416 the price fixed for requisite 
tender form . Duplicate form if required will be issued at 208 
per copy. Tender forms are not transferable. The sale of 


Interested tenders may obtain the requisite non 
transferable tender forms separately for each tenders from 
the Superintendent, GTHS, Palakkad -678 007 on payment of 
the value noted above by cash or by Money Order 
( Postage charge 40 extra ). The cost of the tender forms 
will be accepted by means of cash or by Money Order 
only . EMD should be submitted by way of Demand Draft 
drawn on any Nationalized Bank in the name of 
Superintendent, GTHS , Palakkad , payable at SBT, Palakkad . 
The tender forms should be accompanied by an agreement 
executed in Kerala Government Stamp Paper worth 100 . 

Tenders should be clearly superscribed with the 
description and Tender No . and the same will be opened 
on the specified date and time in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives . The final 
acceptance of the tender rests entirely with the Government 
who do not bind themselves to accept the lowest or any 


other tender. 


Duplicate - 


200 + 8 = 208 . 


| Due date and time for sale of tender form - 24-1- 2011, 
3 p . im . 


പാലക്കാട് സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ 
ഫിറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുദവച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ടെണ്ടർ നമ്പർ - 1/ 2010- 11. 

നിര തദ്രവ്യം - ഉദ്ദേ ശിച്ച നിരക്കിന്റെ ഒരു ശതമാനം 
ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽ മാറാവുന്ന ഡാറ്റായി മാത്രം. 


Due date and time for receipt of tender form 
25- 1 -2011, 2 p . m . 


Date and time of opening of tender — 25 - 1- 2011, 
2 .30 p . m . 


ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില - 


അസ്സൽ - 400 + 4 .04 % ( നികുതികൾ) . 


Address — Principal, Govt. Polytechnic College, 
Perinthalmanna, Angadipuram (P . O .), Malappuram (Dist.), 
Kerala- 679 321 . 


പകർപ്പ് - 200 + 4 .04 % ( നികുതികൾ). 


- ദർഘാ സു കൾ വിൽക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 29- 1-2011, 2 മണി. 


The tender forms are available from the Office either 
in person or by post. Postal charge 40 is to be paid 
extra in case the tender is required by post . 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 31-1- 2011, 4 മണി. 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
1- 2 - 2011, 11 മണി. 


- താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാനാവാത്ത 
ദർഘാസുകൾ ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം സൂപ്രണ്ട്, സർക്കാർ 
ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ, പാലക്കാട്- 678 007 എന്ന വിലാസ 
ത്തിൽ നിന്നും പണമായി അടച്ച് നേരിലോ മണി ഓർഡർ 
മുഖ ന യോ മാത്രം ( 40 പോ സ്റ്റൽ ചാർജ് പുറ മേ ) 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം ദേശസാൽകൃത ബാങ്കിൽനിന്നും 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി എസ്. ബി. ടി. പാലക്കാട് എന്ന പേരിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനോടൊപ്പംതന്നെ 100 യുടെ 
കേരള സർക്കാർ മുദക്കട ലാ സിൽ പാഥ മിക കരാറിൽ 
ഏർപ്പെടേണ്ടതാണ്. 

- ടെണ്ടറുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും 
അന്നേരം സാന്നിദ്ധ്യമുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ വച്ച് തുറക്കുന്നതാണ്. 
ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനും ഉള്ള 
എല്ലാ അധികാരവും സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 


The cover containing tender form should bear the 
name of the tender , tender number, due date , from address 
etc . The cost of tender form will be accepted directly at 
office or through Money Order only. 

പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെ ക് നിക് 
കോളേജിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആന്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ മെയിന്റനൻസ് 
ലാബ് എക്വിപ്മെന്റ് സ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്ര പതിച്ച് 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

അടങ്കൽ തുക - 1,27,650 
നിരതദ്രവ്യം - 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) : 


ഒറിജിനൽ - 400 + 16 = 416 


Govt. Technical High School, 
Palakkad. 


(Sd .) 
Superintendent. 


SHORT TENDER NOTICES 


(1 ) 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 200 + 8 = 208 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24 - 1- 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും -- 25 - 1 - 2011 , 2 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25 - 1- 2011, 2 .30 മണി. 
- ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, 
പെരി ന്തൽമണ്ണ, അങ്ങാടിപ്പുറം പി . ഒ ., മലപ്പുറം ജില്ല , 
കേരളം - 679 321 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽവഴിയോ നേരിട്ടോ 
| ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് വില നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 
മണിഓർഡർവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസുകൾ 
തപാലിൽ വേണമെന്നുള്ളവർ തപാൽ ചെല വായി 40 
അധികമായി നൽകേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ അടക്കം 
ചെയ്ത കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസിന്റെ നമ്പർ, പേര്, അവസാന 
തീയ തി , മേൽ വി ലാസം മുത ലാ യവ രേഖ പ്പെടുത്തി 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


[ No . 6/2010 - 11] 


No. B - 3 /3112/ 2010. 


| 13th December 2010 . 


Sealed tenders are invited for the supply of Electrical 
Maintenance Lab Equipments to Electrical & Electronics 
Engineering Department of Government Polytechnic 
College, Perinthalmanna. 


Estimate Cost - 


1 ,27 ,650 . 


EMD - 1 %. 


Cost of Tender Form ( including Tax ) : 


[ No. 7/2010 -11 ] 


| Original - 


400 + 16 = 416. 


No. B -3112/ 2010(1 ). 


13th December 2010. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Equipments to Electrical & Electronics Engineering 
Department, ICFC Lab & Communication Lab of 
Government Polytechnic College, Perinthalmanna. 


കേരളം -679 321 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽവഴിയോ നേരിട്ടോ 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് വില നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 
- മണി ഓർഡർവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസുകൾ 
തപാ ലിൽ വേണ മെ ന്നു ള്ള വർ തപാൽ ചെല വായി 40 
അധികമായി നൽകേണ്ട താ ണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 
അടക്കംചെയ്ത കവറിനുപുറത്ത് ദർഘാസിന്റെ നമ്പർ, പേര്, 
അവസാന തീയതി, മേൽവിലാസം മുതലായവ രേഖപ്പെടുത്തി 
മേൽവിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Estimate Cost - 


3 , 91 ,500 . 


EMD _ 10 %. 


Cost of tender form (including Tax ) : 


( 3) 


Original - 


800 + 32 = 832. 


[ No. 8/ 2010 -11] 


Duplicate - 


400 + 16 = 416. 


No. B -3120 / 2010 . 


22nd December 2010. 


Due date and time for sale of tender form - 24- 1 -2011, 
3 p . m . 


Due date and time for receipt of tender form 
25 -1- 2011, 2 p. m . 


Sealed tenders are invited for the supply of 
Machineries and Equipments to Mechanical Engineering 
Department of Government Polytechnic College, 
Perinthalmanna. 


Date and time of opening of tender — 25 - 1 - 2011, 
2 .30 p . m . 


Estimate Cost - 


4 ,82, 500 . 


EMD - 1 %. 


- Address - Principal , Govt . Polytechnic College, 
Perinthalmanna, Angadipuram (P. O .), Malappuram ( Dist.), 
Kerala- 679 321. 


Cost of tender form (Including Tax ) : 

Original - 1,000 + 40 = 1,040 


The tender forms are available from the Office either 
in person or by post. Postal charge 40 is to be paid 
extra in case the tender is required by post. 


Duplicate - 500 + 20 = 520 
- Due date and time for sale of tender form - 29- 1- 2011 , 
- 3 p . m . 


Due date and time for receipt of tender form 
31-1- 2011, 1 p . m . 


The cover containing tender form should bear the 
name of the tender, tender number, due date , from address 
etc. The cost of tender form will be accepted directly at 
office or through Money Order only. 

ഇല ക് ടി ക്കൽ ആന്റ് ഇലക് ടോ ണിക് സ് 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഐ . സി . എഫ്. സി. ലാബ് ആന്റ് 
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാബ് ഇവയിലേക്ക് എക്വിപ്മെന്റ് സ് 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ്ര പതിച്ച ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . 


Date and time of opening of tender - 31 - 1 - 2011, 
- 2 p . m . 


- Address - Principal, Govt. Polytechnic College , 
Perinthalmanna, Angadipuram (P . O .), Malappuram (Dist.) 
Kerala-679 321, 


അടങ്കൽ തുക - 3,91, 500. 


നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) : 


The tender forms are available from the Office either 
in person or by post. Postal charge 40 is to be paid 
extra in case the tender is required by post. 


ഒറിജിനൽ - 800 + 32 = 832 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 400 + 16 = 416 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 24 - 1- 2011, 3 മണി. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 1- 2011, 2 മണി. 


The cover containing tender form should bear the 
name of the tender, tender number , due date , from address 
etc . The cost of tender form will be accepted directly at 
office or through Money Order only. 

- പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെ ക് നിക് 
കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് 
മെഷിനറികളും എക്വിപ്മെന്റ് സും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്ര പതിച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
25 - 1- 2011 , 2.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ പിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . പോളിടെക്നിക് 
കോളേജ്, പെരിന്തൽമണ്ണ, അങ്ങാടിപ്പുറം പി. ഒ., മലപ്പുറം ജില്ല , 


അടങ്കൽ തുക - 4,82 ,500. 
നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) : 


ഒറിജിനൽ - 


1,000 + 40 = 1, 040 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 500 + 20 = 520 


The cover containing tender form should bear the 
name of the tender, tender number, due date , from address 
etc. The cost of tender form will be accepted directly at 
office or through Money Order only. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 29 -1- 2011, 3 മണി. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 31- 1-2011, 1 മണി. 


പെരിന്തൽമണ്ണ ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെ ക് നിക് 
കോളേജിലെ ഫിറ്റിംഗ്, വെൽഡിംഗ് വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് 
ടൂൾസും എക്വി പ് മെന്റ് സും വിത രണം ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രപതിച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 


അടങ്കൽ തുക - 1,08,750. 


നിരതദ്രവ്യം 


- 1 %. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം) : 


- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
31-1- 2011, 2 മണി. 

ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, 
പരി ന്തൽമ ണ്ണ , അങ്ങാടിപ്പുറം പി . ഒ ., മലപ്പുറം ജില്ല , 
കേരളം - 679 321 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽവഴിയോ നേരിട്ടോ 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് വില നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 
മണി ഓർഡർവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസുകൾ 
ത പാ ലിൽ വേണ മെ ന്നു ള്ള വർ തപാൽ ചെല വായി 40 
അധികമായി നൽകേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 
അടക്കം ചെയ്ത കവറിനുപുറത്ത് ദർഘാസിന്റെ നമ്പർ, പേര്, 
അവസാന തീയതി, മേൽവിലാസം മുതലായവ രേഖപ്പെടുത്തി. 
മേൽ വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


ഒറിജിനൽ - 


400 + 16 = 416 


ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 200 + 8 = 208 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 29 - 1- 2011 , 3 മണി. 


ദർഘാസ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 31- 1 - 2011, 1 മണി. 


[ No. 9/2010-11] 


ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
31- 1 - 2011 , 2 മണി. 


No . B -3113/2010 . 


22nd December 2010 . 


Sealed tenders are invited for the supply of Tools and 
Equipments to Fitting Section and Welding Section 
Workshops of Government Polytechnic College , 
Perinthalmanna . 


ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, 
പെരി ന്തൽമ ണ്ണ , അങ്ങാടിപ്പുറം പി. ഒ ., മലപ്പുറം ജില്ല , 
കേരളം - 679 321 എന്ന വിലാസത്തിൽ തപാൽവഴിയോ നേരിട്ടോ 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് വില നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 
മണി ഓർഡർവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ദർഘാസുകൾ 
തപാലിൽ വേണമെന്നുള്ളവർ തപാൽ ചെല വായി 40 
അധികമായി നൽകേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 
അടക്കംചെയ്ത കവറിനുപുറത്ത് ദർഘാസിന്റെ നമ്പർ, പേര്, 
അവസാന തീയതി, മേൽവിലാസം മുതലായവ രേഖപ്പെടുത്തി 
മേൽ വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


Estimate Cost - 


1, 08 , 750. 


EMD - 1 %. 


Cost of tender form (Including Tax ) : 


Original - 


400 + 16 = 416 


| Duplicate - 


200 + 8 = 208 


Govt. Polytechnic College, 
Perinthalmanna . 


( Sd.) 
Principal. 


Due date and time for sale of tender form - 29-1- 2011, 
3 p . m . 


TENDER NOTICE 


Due date and time for receipt of tender form 
31 -1 -2011 , 1 p . m . 


No . A7- 4367/2010 . 

28th December 2010. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
Consumables to the General Work Shop of Govt. 
Polytechnic College, Kozhikode. 


Date and time of opening of tender — 31 - 1 - 2011 , 
2 p . m . 


- Address - Principal, Govt. Polytechnic College , 
Perinthalmanna, Angadipuram (P . O .), Malappuram (Dist .), 
Kerala - 679 321. 


- The tender should be superscribed No . A7/4367/2010 
supply of Consumables to the General Work Shop and 
addressed to the Principal, Kerala Govt. Polytechnic 
College , Kozhikode- 5 before 3 p . m . on 28 - 1 - 2011 . Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
29 - 1 -2011 at 3 p . m . in the presence of the tenderers or 
their representative who may be present at that time. 


The tender forms are available from the Office either 
in person or by post. Postal charge 40 is to be paid 
extra in case the tender is required by post. 


Intending tenderers may on application to Principal 


obtain the requisite tender form on which tender 
should be submitted . Application for the tender form 
should be accompanied by a cash remittance of 
400 + VAT (4 % ), which is fixed for a form and which is not 
refundable under any circumstances . Duplicate tender 
form will be available for cost of 200 + VAT (4 % ) + 30 
( Tapal Charges ). The tender forms are not transferable . 
Sale will be closed in 28 - 1 - 2011 at 2 p . m . Cheques , 
Postage Stamps will not be accepted towards the cost of 
form nor will the form be sent by V . P . P . 


date for receipt of tender is 28 - 1 -2011 at 2 p . m . and 
tenders will be opened at 3 p . m . on 28 - 1 - 2011 in the 
presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at that time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Govt. Polytechnic College, Mattannur obtain the 
requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of 479 + VAT ( 12 .5 %) 
which is the price fixed for a form /set of forms and which 
is not refundable under any circumstances. The tender 
forms are not transferable. Sale of tender forms will be 
closed at 11 a .m . on 28 - 1 -2011. Cheques , D . D ., Postage 
Stamps, Postal Order etc. will not be accepted towards the 
cost of forms nor will be sent as per V. P.P. Duplicate tender 
forms if required will be issued at 240 + VAT per copy. 

-- 1. E . M. D . 1 % of the total cost of the items to be 
submitted also be with the tender. 


കോഴിക്കോട് കേരള ഗവ. പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
ജന റൽ വർക്ക് ഷോ പ്പി ലേക്ക് കൺ സ മ ബിൾസുകൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി നായി മുദ്രവച്ച ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


കവറിനുമുകളിൽ നമ്പർ എ 7 / 4367/ 10 ജനറൽ വർക്ക് 
ഷോപ്പിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി 
എന്നെഴുതിയ ദർഘാസ് അടക്കംചെയ്ത കവർ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 

കേരള ഗവ. പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 673 005 
എന്ന വിലാസത്തിൽ 28 -1- 2011 - ന് 3 മണിക്കു മുൻപായി ലഭിച്ചി 
രിക്കണം. വൈകിക്കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവ 
ശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 2011 ജനുവരി മാസം 
29 -ാം തീയതി പകൽ 3 മണിക്ക് ഹാജരായ ദർഘാസുകാരുടെ 
യോ അവർ അധികാരപ്പെടുത്തിയ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നി 
ദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


2. An agreement to be executed and signed in the 
Kerala Govt. Stamp Paper Worth 100 also be with tender. 


- മട്ട ന്നൂർ ഗവ . പോ ളി ടെ ക് നിക്ക് കോ ളേ ജിൽ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ 
പ്രോസസ് കൺട്രോളർ & ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് സ് 
ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തിന് മുദ വച്ച ദർഘാ സു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- താല്പര്യമുളളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ 
- 400 + വാറ്റ് ( 4 %) ഓഫീസിൽ അടച്ച് ലഭിക്കുന്ന ഫോറത്തിൽ 
ദർ ഘാ സുകുൾ നൽകണം. ദർഘാസ് ഫോറം 
തപാൽ വഴി ആവശ്യമുള്ളവർ 400 + വാറ്റ് ( 4 % ) + 30 
(തപാൽ ചാർജ്ജ്) മണി ഓഡർ അയച്ചാൽ ഫോറം ലഭിക്കുന്ന 
താ ണ്. ദർഘാസ് ഫോ റ ങ്ങൾ മാറ്റത്തിന് വിധേ യ മ ല്ല . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ വില 200 + വാറ്റ് ( 4 %) ആയി 
അട ക്കേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് ഫോ റ ത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
28- 1-2011 - ന് പകൽ2 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഓഫീസിൽനിന്നും നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. 


അടങ്കൽ തുക - 2,39,500 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 

ഒറിജിനൽ - 479 + വാറ്റ് 12 . 5 % 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 240 + വാറ്റ് 12.5 % 
ദർഘാസുകൾ കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 - 1- 2011 രാവിലെ 11 മണി. 


Office of the Principal, 
Kerala Government, 
Polytechnic College, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Principal. 


SHORT TENDER NOTICES 


- (1) 
No. B -1363/ 2010 . 

9th December 2010 . 
Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments required for Process Control and Bio -medical 
Instruments Lab of Govt. Polytechnic College , Mattannur. 

Estimate cost - 2 ,39 ,500 . 
- The tenders should be superscribed No . B - 1363 / 2010 
for the purchase of equiments for Process Control & Bio 
medical Instruments Lab and address to the Principal, 
Government Polytechnic College, Mattannur- 670 702. Last 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 28 -1- 2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 

- ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 28 -1- 2011 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 

- ദർഘാസ് കവറിന് പുറത്ത് ഇലക് ടോണിക്സ് & 
ഇൻസ്ട്രമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്കൺട്രോൾ & 
ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ലാബിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ 
നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, 
മട്ടന്നൂർ- 670 702, കണ്ണൂർ ജില്ല എന്ന വിലാസത്തിൽ നിശ്ചിത 
തീയതിക്കകം എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ 
സുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് 
ഹാജരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തി 
യിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരവും 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറം 240 - ഉം വിൽപ്പന നികുതിയും ചേർത്ത് 
അടച്ചാൽ പോളിടെക്നിക്ക് ഓഫീസിൽനിന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തി 
ദിനങ്ങളിലും രാവിലെ 10 മണിക്കും ഉച്ചക്ക് 3 മണിക്കും 


ഇടയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫോറം തപാൽവഴി ആവശ്യമു 

1. E . M . D . — 1 % of the total cost of the items to be 
ള്ളവർ മേൽപ്പറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കൂടുതലായി 50 മണിയോർഡർ submitted also be with the tender. 
അയച്ചു ത ര ണ്ട താ ണ് . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് 
മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 2 . An agreement to be executed and signed in the 
വാങ്ങിയ ഫോറത്തിന്റെ വില പിന്നീട് തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല . 

Kerala Govt. Stamp Paper worth 100 also be with tender. 
ഫോറം വാങ്ങി യ ആളിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ദർഘാസ് 

മട്ട ന്നൂർ ഗവ . പോളി ടെ ക് നിക്ക് കോ ളേ ജിൽ 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ഇല ക് ടോ ണിക് സ് എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് വിഭാ ഗ ത്തിലെ 
ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ദർഘാസ് ഫോറത്തോ 

പൈസ് ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ താഴെ പറയുന്ന ഉപകര 
ടൊപ്പം 100- ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിലുള്ള നിശ്ചിത മാതൃകയി 

ണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദവച്ച ദർഘാസുകൾ 
ലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയും സാധന സാമഗ്രികളുടെ മൊത്തം 

ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാ 
ണ്. അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

അടങ്കൽ തുക - 1,25,000 
സാധ ന ങ്ങ ളേ യും ദർഘാ സി നേയും സംബ ന്ധിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 

ഒറിജിനൽ - + വാറ്റ് 12 .5 % 
LIST OF EQUIPMENTS 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 200 + വാറ്റ് 12. 5 % 
1. Temperature process station - 1 No . 

ദർഘാസുകൾ കൊടുക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
2 . On/off temperature controller — 1 No. 

സമയവും - 28 - 1- 2011 രാവിലെ 11 മണി. 
3. Programming logic controller - 1 No. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
4 . Application modules : 

സമയവും- 28 -1-2011 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 
Water level control system — 1 No . 

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
Stepper motor controller - 1 No . 

28 -1- 2011, ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി. 
Temperature control system - 1 No. 

- ദർഘാസ് കവറിന് പുറത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയ 
Pressure control system — 1 No. 

റിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ പെസ് ലാബിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ 

നൽകുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
- ( 2 ) 

ദർഘാസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ. പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, 
No. B -1365/2010. 

9th December 2010. മട്ടന്നൂർ- 670 702, കണ്ണൂർ ജില്ല എന്ന വിലാസത്തിൽ നിശ്ചിത 

തീയതിക്കകം എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ 
Sealed tenders are invited for the supply of 
equipments required for Spice Lab in Electronics 

സുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് 
Engineering Department of Govt. Polytechnic College , 

ഹാജരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയോ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തി. 
Mattanur. 

യിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളുടെയോ സന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
Estimate cost - 1,25, 000. 

- ദർഘാസ് ഫോറം മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരവും 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറം 200- ഉം വിൽപ്പന നികുതിയും ചേർത്ത് 
The tenders should be superscribed No. B -1365/2010 

അടച്ചാൽ പോളിടെക്നിക്ക് ഓഫീസിൽനിന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തി 
for the purchase of equipments for Spice Lab in 
Electronics Eng. Department and address to the Principal, 

ദിന ങ്ങ ളിലും രാവിലെ 10 മണിക്കും ഉച്ചക്ക് 3 മണിക്കും 
Government Polytechnic College , Mattanur-670 702 . Last 

ഇടയിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഫോറം തപാൽവഴി ആവശ്യമുള്ളവർ 
date for receipt of tender is 28 - 1 - 2011 at 2 p . m . and 

മേൽ പറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കൂടുതലായി 50 - ഉം മണിയോർഡർ 
tenders will be opened at 3 p . m . on 28 - 1 - 2011 in the 

അയച്ചു ത ര ണ്ട താ ണ് . ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് 
presence of such of the tenderers or their authorised - മുതലായവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
representatives who may be present at that time. Late വാങ്ങിയ ഫോറത്തിന്റെ വില പിന്നീട് തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല. 
tenders will not be accepted . 

ഫോറം വാങ്ങി യയാളിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ദർഘാസ് 
Intending tenderers may, on application to the 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
Principal, Govt. Polytechnic College , Mattannur obtain the ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് ദർഘാസ് ഫോറത്തോ 
requisite tender forms on which tenders should be ടൊപ്പം 100- ന്റെ കേരള മുദ്രപ്രതത്തിലുള്ള നിശ്ചിത മാതൃകയി 
submitted . Application for the tender forms should be ലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയും സാധന സാമഗ്രികളുടെ മൊത്തം വില 
accompanied by a cash remittance of 400 + VAT ( 12 .5 % ) യുടെ ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
which is the price fixed for a form /set of forms and which അല്ലാത്തവ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
is not refundable under any circumstances . The tender 

- സാധ ന ങ്ങ ളേയും ദർ ഘാ സി നേയും സംബ ന്ധിച്ച 
forms are not transferable . Sale of tender forms will be 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 
closed at 11 a.m . on 28- 1 - 2011 . Cheques, D . D ., Postage 
Stampes , Postal order etc . will not be accepted towards the 

LIST OF Items 
cost of forms nor will be sent as per V . P. P. Duplicate tender 

1 . Temperature controlled soldering station - 1 No . 
forms if required will be issued at 200 + VAT per copy . 

- 2. Desoldering station with built in vacuum - 1 No . 


3. High speed PCB drilling machine — 1 No . 


- (1) 


(2) 


(3) 


Govt. Polytechnic College , 
Mattanur. 


(Sd.) 
Principal. 


- കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. 


- ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 
27 തപാൽ ചാർജ്ജായി അധികം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


DETAILS OF ITEMS 


Item 


Specifications 


Spartan 3E 
Starter Kit 


SHORT TENDER NOTICE 
No. D2/ 4149/2010. 

| 21st December 2010 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Spartan 
3E Starter Kit for Electronics and Communication 
Engineering Department of Govt. Engineering College , 
Kannur. 

The tenders should be superscribed No. D2 -4149 /2010 
and addressed to the Principal , Govt . college of 
Engineering , P.O . Parassinikkadavu , Kannur-670 563. Last 
date for receipt of tender is 28 - 1 -2011 at 4 p . m . and 
tenders will be opened at 11 a . m . on 29 - 1 - 2011 in the 
presence of such of the tenderers or their authorised 
representatives who may be present at the time. Late 
tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Govt. College of Engineering , P .O . 
Parassinikkadavu , Kannur-670 563 obtain the requisite 
tender forms on which tenders should be submitted. 
Application for the tender forms should be accompanied 
by a cash remittance of 416 including tax which is the 
price fixed for a form / set of forms and which is not 
refundable under any circumstances . The tender forms are 
not transferable. Sale of tender forms will be closed at 
3 p .m . on 28 - 1 - 2011 . Cheques, Postage Stamps, D . D ., I. P. O . 
etc . will not be accepted towards the cost of forms, nor 
will the forms be sent as per V .P. P. Dupulicate forms, if 
required will be issued at 208 including tax per copy . 

Those who want tender form by post should sent 
an additional amount of 27 towards the postal charge . 

- കണ്ണൂർ ഗവ . എഞ്ചി നീ യ റിംഗ് കോ ളേ ജില 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 
വിഭാഗ ത്തിലെ ലാബിലേക്കാ വശ്യമായ സ്പാർടൺ 3 ഇ 
സ്റ്റാർട്ടർ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിന് മുദ്രണം ചെയ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- മുദ്രണം ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ- 670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ 
28 - 1- 2011 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക്മുമ്പായി ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിശ്ചിത സമയത്തിനും തീയതിക്കുമകം ലഭിക്കുന്ന മുദ്രണം 
ചെയ്ത ദർഘാസുകൾ 29 - 1 - 2011 രാവിലെ 11 മണിക്ക് 
ഹാജരായിട്ടുള്ള അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ/ സ്ഥാപന 
ങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, ഗവ . എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, കണ്ണൂർ 
670 563 എന്ന വിലാസത്തിൽ 416 ( നികുതി അടക്കം) 
അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
തനിപ്പകർപ്പ് ആവശ്യമുള്ളവർ 208 ( നികുതി അടക്കം) അടച്ച് 

കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫാറത്തിന്റെ വില ചെക്ക് 
ഡി . ഡി ./ പോ സ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ് / ഐ . പി . ഒ . എന്നിവ മുഖേന 
അടയ്ക്കാവുന്നതല്ല . വി . പി . പി . അനുവദനീയമല്ല. ദർഘാസ് 
ഫാറ ങ്ങൾ 28 - 1 - 2011 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിവരെ പണമടച്ച് 


Development Board 
Universal power supply 100 - 240V, 
50/ 60 Hz 
Handbook Introduction to 
programmable Logic Design 
Quick start 
Starter kit resource CD 
USB cable 
Spartan 3E FPGA (XC3S 500E 
4F G3 20C) 
Cool Runner TM IICPLD (XC2C64A 
5VQ44C ) 
Platform Flash (XCF 04S - VO 20C ) 
Clocks 
50 MHz crystal clock Oscilator Memory 
128 M bit parallel flash 
16 M bit SPI flash 
64 M byte DDRSDRAM 
Connectors and Interfaces 
Ethernet 10 /100 phy 
JTAG USB download 
Two 9-pin Rs. 232 serial port 
PS /2 -style mouse /key board port, 
rotary encoder with push buttons 
Four slide switches 
Eight individual LED out puts 
Four momentary - contact push buttons 
100 - pin expansion connection ports 
Three 6 -pin expansion connectors 
Display 
16 character-2 Line LCD 
Softwares and manuals for doing 
experiments 


Govt. Engineering College , 
Kannur. 


( Sd.) 
Principal. 


